Dr. IGNACY 


SCHAITTER 


b. fizyk miejski w Krakowie 


przezywszy lat 86, po dlugiej a ciezkiej chorobie, opatrzony $w. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 6 grudnia 1943 r. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w piątek dnia 10 b. m. o godzinie 9'/, rane 
w kaplicy na cmentarzu rakowickim, po czym nastąpi eksportacja do grobowca rodzinnego, na które-to 
smutne obrzędy zapraszają stroskani: 


córka, zięć, wnuczki i rodzina. 


Zakład pogrzebowy „CONCORDIA“ 
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